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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat visuele straatinspecties onvoldoende uitsluitsel bieden 
over de toestand van woningen; 

overwegende dat 43 woningen in Loppersum na visuele inspecties veilig 
werden bevonden, maar na een nadere grondigere inspectie op verzoek 
van de bewoners als rijp voor de sloop werden bestempeld; 

overwegende dat daarmee geen waarde of veiligheid kan worden 
ontleend aan deze visuele straatinspecties; 

verzoekt de regering om, te stoppen met de visuele straatinspecties en 
deze capaciteit te benutten om direct grondige inspecties uit te voeren, 
zodat bewoners meteen duidelijkheid hebben over de staat van hun 
woning, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Klever 
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